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Herrchen am Herd








Mein Frauchen hat sich den Fuß gebrochen. Die Unglückliche. Und das
auch noch während des Gassigehens. Aber ich kann nix dafür,
ehrlich! Ich bin weder impulsiv einer Katze hinterhergejagt und hab
sie dabei umgerissen, noch stand ich ihr irgendwie im Weg. Im
Gegenteil. Ich lief bereits ein paar Schritte vor ihr, als ich sie
schreien hörte. Sie ist auf einer Eisplatte ausgerutscht. Ich weiß
schon, warum ich den Winter nicht so gerne mag. Obwohl. Frisch
gefallenen Schnee finde ich richtig gut. Aber das tut nix zur
Sache. Was etwas zur Sache tut, ist, dass Herrchen jetzt für mich
kochen muss, weil Frauchen im Krankenhaus liegt.






Ihr müsst wissen, Frauchen schwört darauf, mein Futter selbst
zuzubereiten. Da weiß sie wenigstens, was ich bekomme, sagt sie
immer. Und ich muss sagen, ihr Essen schmeckt mir wesentlich besser
als das Dosenfutter, das ich bei meiner ersten Familie bekommen
habe. Unabhängig davon habe ich denen anscheinend nach einem Jahr
sowieso zu viel Arbeit gemacht. Oder so ähnlich. Deswegen bin ich
wohl im Tierheim gelandet. Aber das tut jetzt auch nix zur Sache.
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